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profesor 


przeżywszy lat 68, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 4 września 1943 r. w Rymanowie Zdroju. 


Pogrzeb odbył się w poniedziałek dnia 6 września 1943 r. o godzinie 10 rano w Rymanowie, o czym 
zawiadamiają stroskani: 


żona, brat i rodzina. 
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